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新浪网编辑,

你好,

我很高兴我的上一封见解被公开,估计不少网民并不太了解铱星；我从 http://www.heavens-above.com/ 上查找出近期的铱星观测表,如有兴趣的网民可试着观测,只要时间的方位对,可分秒不差的看到,时间有限,我只查找并翻译了北京地区的观测表。其余地区的观测时间表可在该网站查到。观测之后再与目前网上相片对比一下，是否这几秒的闪光像不像UFO。祝大家好! 

YH FAN日期当地时间亮度(星等.)仰角.方位角距闪光中心距离闪光中心亮度(星等.)铱星编号02                Jan17:33:47-318°277°                (W )47.1                km (E)-6Iridium                8103                Jan05:41:57-219°171°                (S )23.2                km (W)-6Iridium                6803                Jan06:55:14-726°68°                (ENE)3.3                km (W)-7Iridium                11A03                Jan06:57:18-626°69°                (ENE)6.3                km (W)-7Iridium                6903                Jan17:27:49-219°275°                (W )48.8                km (W)-6Iridium                4304                Jan05:36:07-217°171°                (S )31.1                km (E)-7Iridium                7504                Jan06:49:06-025°67°                (ENE)73.0                km (W)-6Iridium                304                Jan06:53:40-725°69°                (ENE)6.6                km (W)-7Iridium                20A04                Jan17:12:45-123°272°                (W )62.8                km (E)-6Iridium                4204                Jan17:51:50-266°48°                (NE )18.0                km (W)-9Iridium                6705                Jan06:33:36-420°64°                (ENE)29.5                km (E)-6Iridium                2305                Jan17:45:44-866°51°                (NE )2.9                km (E)-9Iridium                7206                Jan06:18:02-016°61°                (ENE)111.2                km (E)-6Iridium                2506                Jan06:27:27-120°63°                (ENE)71.6                km (W)-6Iridium                4506                Jan17:39:38-166°55°                (NE )25.5                km (E)-9Iridium                6207                Jan05:26:57-618°178°                (S )2.7                km (W)-7Iridium                7207                Jan06:11:52-516°60°                (ENE)27.7                km (W)-6Iridium                4708                Jan05:46:44-310°54°                (NE )73.2                km (E)-6Iridium                11A08                Jan05:50:59-311°55°                (NE )83.1                km (E)-6Iridium                6908                Jan05:56:16-413°56°                (ENE)59.0                km (W)-6Iridium                4908                Jan06:38:55-111°139°                (SE )66.2                km (W)-5Iridium                2309                Jan06:33:01-211°140°                (SE )52.3                km (E)-5Iridium                45相关报道: 图文：29日昆明上空出现不明飞行物相关报道: 图文：网友Disc Doctor拍摄的V形UFO(9)相关报道: 图文：网友Disc Doctor拍摄的V形UFO(8)相关报道: 图文：网友Disc Doctor拍摄的V形UFO(7)相关报道: 网友：近期UFO可能是人造天体-铱星引起
相关专题：不明飞行物现象 
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